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Date: 25-09-2022 Health Bulletin Time: 6:00 PM 


Bulletin No. 958 (since 5t" March 2020) 


ह Positive Today: 03 अ Recovered Today: 09 

अ Death Today: 00  ) Active Cases: I63 

SY Sample Positivity today: 0.79% R% Recovery Percentage: 95.90% 
I. Total cumulative Positive COVID-I9 detected since 0].0].2022: 04058 
2. Total Number (%) of COVID-]9 Patients Treated/ Cured since 0.0.2022: 99795 (95.90%) 
3. Total Number (%) of COVID-I9 patients migrated out of state since 0.0].2022;: 3768 (3.62%) 
4. Total Number (%) of COVID-I9 Deaths since 0.0.2022: 332 (0.32%) 
5. Number of samples found negative for COVID-]9 today: 377 
6. Total number of samples sent for COVID-]9 testing today: 69 
7. Total number of cumulative samples found negative since 0I.0.2022: 524686 
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घर प॒र गाकृर 


नता 


ऐसे लोग अपने बारे में जिले के कोविड कन्ट्रोल रूम में सूचित करें, 
ताकि उन्हें घर पर जाकर टीकाकरण किया जा सके । 


9S? WEALT,, 
Ef ०4% fe 
4 SENN ZQ ८ 
, ý a kn (& CBVID-I9 
j t Sarees Ei Uttarakhand State Control Room 


Uttarakhand State Control Room 


Integrated Disease Surveillance Programme ve CVID-I9 
arakhand State Control Room 
Directorate of Medical Health & Family Welfare, Uttarakhand, Dehradun 


Detailed Status of Sample Tested 
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Details of Districts having Positive COVID-9 Cases 


Almora 4902 4462 i 6 | 4 430 
Bageshwar 26] 2055 ॥। = | I05 
Chamoli 3366 3224 । 9 | 3 I30 
Champawat ]993 ]963 ॥। 2 27 
Dehradun 38856 3834 50 209 463 
Haridwar ]4060 I3772 ll 32 245 
Nainital 3454 3303 63 33 55 
Pauri Garhwal 5592 4533 3 2]l I035 
Pithoragarh 2753 2593 2 4 54 
Rudraprayag 3058 2908 | 8 | 2 I40 
Tehri Garhwal 2623 2]58 3 | 8 | 454 
U.S. Nagar 9323 8969 4 | 8 | 342 
Uttarkashi 97 I72] 2 | 6 | 88 
Total 04058 99795 I63 332 3768 
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2 से8 वर्ष आयु वर्ग के 
लाभार्थियों को 
पहली व दूसरी डोज वथा 
8 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के 
सभी व्यक्तियों को 
नि:शुल्क बूस्टर डोज 


